جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
520 589 ٍ رمز المدرسة : 1110 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائح الامتحانات العامه اسه المد لد 
المديرية : الرصافة الثانية نج الا CS E‏ 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة نوارس بغداد الاهلية للبنين 


1| 91110001 | احمد محمد سالم صداوي 00000 | 40 | 37 | 36 | 33 
| 2 | 1421911110002 ]امير علي جهاد لوتي 0000000000 | غ | غ | غ | غ 
3 | 1421911110003 _| امير علي رديف محمود ||| 35 | 23 | %9 | 22 | 
4| 1421911110004 | انوار ضياء سعيد محمد | 38 | 40 | 29 | 24 | 
5 | 1421911110005 | اياد راشد سالم صداوي | 50 | 39 | 4 | 27 

6 | 1421911110007 | جعفرنجم عطيه عجيل ا | %7 | %5 | م | 50 | ممل | 0 
_ 7 | 1421911110008 _| حيدر رائد على جبر 0-0000 | 36 | 4 | 28 | 32 _ 

8| 1421911110009 | حيدر علي حسين بطي ____| 50 | 37 | 35 | 50 | مسل | 0 
| 9 | 1421911110010 | رعد احمد رعد حسن 0 | 26 | 28 | 34 

10 | 1421911110011 عباس حسن خضر محمد __| 52 | 38 | 50 | 50 | ممل | 0 
11 | 1421911110012 _| عبد الله ايهاب رياض حاتم | 50 | 36 | 20 | 32 | 

12 | 12911110018 | علي اركان كاظم مطشر 100 | 0520 | 38 | 34 | 1ة | مسل | 0 
13 | 1421911110014 | علي سعد محمود عبد || 53 | 58 | 60 | 56 | ناججم | 27 
14 | 1421911110015 | محمد ياسم صبيح جاسم | 50 | 50 | 30 | 4 | ممل | 0 
15 | 1421911110016 | محمد جاسم جمعه لازم || 50 | 50 | 341 | 57 | سمل | 0 
للك ل ل اك نل 2 6م ا 0 :0 - ` الا ااا mS‏ 
ا ل e‏ 


نسبة ة النجاء 


رتوت | سجحون | اسشلون | لاسبون | اتسيةشتوية 

























برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


